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4. Ge qui resle cle la culee rive gauche (<1>4-SJ. — On  y  devino 1'appareil en voute d'une retombee. « Les ruino* ineni.e out jxh'i » °.
(\\ — Culee rive gauche — aval      (Sj
5. Inlrados. — M. rinspeoleur General de Dai-loin a rolcve la portee : 72"', — determine le rayon d'apres les coordonne'es de Lrois points de I'intrados, — puis, avcc ee rayon, calculi la montec : 21'"10.
Comme le pont de Vt'ironc!", construit20 ans avant, il etait vraisemblablement en arc surhaiss6 (Trez/o : 1/3,41 ; Veronc ; 1/4,02). Comme lui, c'dtait un pont militairc : il assurait un passage entre le chateau (rive clroite) et une tete de pont construite sur la rive gauche, peut-etre un passage convert (S'.,), peut-etre, comme a Verone, cntre deux files de merlons.
9.  —Ouelques annces avanl JsSU,   on  vnyaiL encore SUP les deux rives des resles  asso.z  iniporUmLs des deux If1 Los avec leurs Lours,   el les retonibo.es sur environ 4m ;  ccux de rive ^auolie onl en  parlie disjiaru par 1'cxploiLalion des uarriorcs de poudingue (S0) p. 2N).
10.  — A" rte (> 401")1 - Tome III.
SOURCES: S(.   —   « Ht'sioria fratri.s Andrew Billii Patrice Mediolanc.nxix  —  Rerntn  ItaUuarumu pont, disent que le pont detruit avait plusicurs arches. Mais le me"mo Corio avait alfirm6 prdcedemment que le pont construit par Bcrnabo VisconLi n'cn avait qu'une (S';)).
